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Gemeente Mill en Sint Hubert - Melding Besluit mobiel breken bouw- en 
sloop-afval Gagelweg 9 te Mill 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Mill en Sint Hubert maken bekend dat zij van Wouters 
Odiliapeel B.V. aan de Reigerweg 7 te Odiliapeel een melding hebben ontvangen. 

Inhoud melding : het mobiel breken van in totaal 1.000 ton steenachtige materialen 

Bronsterkte mobiele breker: 116,1 dB(A) 

Verwachte startdatum : 13 juli 2016 

Locatie : Gagelweg 9 te Mill 

Kadastrale gegevens : Gemeente Mill, sectie N, nummer 230 
Postcodegebied : 5451 NE 
Datum ingekomen : 22 juni 2016 

De melding is geldig vanaf 13 juli 2016 tot uiterlijk 13 oktober 2016 en geldt in deze periode gedurende 
ten hoog-ste 2 werkdagen. 

Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt. 
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